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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 1998. 


Rideterminazione delle dotazioni organiche dei livelli e profili professionali del personale degli istituti di ricerca e sperimen- 
tazione agraria del Ministero per le politiche agricole. 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1967, n. 1318 concernente «Norme per il 
rmordinamento della sperimentazione agraria»; 


Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; 
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1991, n. 171, registrato alla Corte dei 
conti 11 1° giugno 1991, Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 58, che ha reso esecutivo l’accordo sindacale per 
il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca di cui all’art. 9 della legge 
9 maggio 1989, n. 168; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1997, registrato alla Corte dei conti il 
4 aprile 1997, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 92, con il quale, su proposta del Ministro delle risorse agricole, 
alimentari e forestali sono state rideterminate le dotazioni organiche dei livelli e profili professionali del personale 
dei singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, prevedendo, tra l’altro, una consistenza organica com- 
plessiva di 55 posti nel profilo professionale di tecnologo di III livello professionale; 


Viste le sentenze n. 994 del 26 gennaio 1995 e n. 1019 dell’8 giugno 1995 del Tribunale amministrativo regio- 
nale del Lazio, Sezione II-ter emesse, rispettivamente, a favore di Di Carlo Vincenzo ed altri e di Marano Maria 
Luisa, entrambe confermate dal Consiglio di Stato - Sezione VI, con decisione n. 1243 del 14 giugno 1996, con 
la quale è stata annullata la tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 nella parte 
in cui «e stata determinata la dotazione organica del profilo di tecnologo del III livello in misura pari ai posti 
occupati nel IV livello dei profili di chimico e biologo direttore, disponendo che 1 relativi posti, lasciati vacanti, 
siano messi a concorso. non considerando l’effettiva posizione degli interessati»: 


Vista la nota n. 62286 del 6 aprile 1998, con la quale il Ministro per le politiche agricole, uniformandosi alle 
citate sentenze del TAR del Lazio, confermate dal Consiglio di Stato con la decisione n. 1243 del 14 giugno 
1996, ha proposto la ripartizione della dotazione organica dei tecnologi di terzo livello professionale, già fissata 
in 55 unità con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1997, nei tre profili 
professionali di «dirigente tecnologo» di primo livello professionale, di «primo tecnologo» di secondo livello e di 
«tecnologo» di terzo livello secondo le percentuali (20, 40 e 40) previste dalla tabella 1 annessa al decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e la relativa distribuzione per ogni singolo Istituto di ricerca e 
sperimentazione agraria, nonché la modifica, nell’ambito delle consistenze organiche definite con il citato decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1997, dei contingenti di alcuni profili negli Istituti sperimen- 
tali appresso indicati (+1 posto di tecnologo di terzo livello nella sede centrale di Acireale previa corrispondente 
riduzione nella sezione operativa di Reggio Calabria; + 1 posto di dirigente di amministrazione di terzo livello 
nell’istituto sperimentale per l’agrumicoltura di Acireale previa contestuale corrispondente riduzione nell’Istituto 
sperimentale per la floricoltura di Sanremo e + 1 posto di funzionario di amministrazione di quinto livello nell’i- 
stituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo previa contestuale corrispondente riduzione nell’Istituto speri- 
mentale per l’agrumicoltura di Acireale); 


Vista la nota n. 146606 del 15 giugno 1998 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della program- 
mazione economica - IGOP, ha espresso parere sostanzialmente favorevole; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite in mate- 
ria di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri; 


SERI 
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Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali del 3 marzo 1997, registrato 
alla Corte dei conti il 22 marzo 1997, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 84, con il quale le funzioni oggetto della 
delega di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 possono essere esercitate anche 
per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli in materia di determinazione delle dotazioni 
organiche, relativamente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, 


Vista la nota n. 64146 del 2 luglio 1998 del Ministero per le politiche agricole con la quale, tra l’altro, si 
comunica che le Organizzazioni sindacali del settore sono state informate dell’imziativa assunta dalla stessa 
amministrazione con la richiesta di cui alla citata nota n. 62286 del 6 aprile 1998: 


Decreta: 


1. Le dotazioni organiche del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero per le 
politiche agricole sono rideterminate secondo l’allegata Tabella A (quadro 1) e sono ripartite nei singoli Istituti 
secondo i quadri a fianco di ciascuno istituto indicati: 


1) Istituto sperimentale agronomico di Bari: quadro 2; 
2) Istituto sperimentale per l’agrumicoltura di Acireale: quadro 3; 
3) Istituto sperimentale per l’assestamento forestale e per l'alpicoltura di Villazzano (TN): quadro 4; 
4) Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma: quadro 5; 
5) Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi: quadro 6; 
6) Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna: quadro 7: 
7) Istituto sperimentale per l’elaiotecnica di Pescara: quadro 8; 
8) Istituto sperimentale per l’enologia di Asti: quadro 9; 
9) Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo: quadro 10: 
10) Istituto sperimentale per la frutticoltura di Ciampino - Roma: quadro 11; 
11) Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi: quadro 12; 
12) Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma: quadro 13; 
13) Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma: quadro 14, 
14) Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza: quadro 15: 
15) Istituto sperimentale per l’orticoltura di Pontecagnano. quadro 16; 
16) Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma: quadro 17, 
17) Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo: quadro 18: 
18) Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze: quadro 19: 
19) Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati (Salerno): quadro 20. 
20) Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano: quadro 21; 
21) Istituto sperimentale per la viticoltura di Coneghano Veneto: quadro 22; 
22) Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze: quadro 23: 


23) Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma: quadro 24. 


2. La tabella A (quadri da | a 24) costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce la tabella A 
(quadri da 1 a 24) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1997 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 


Roma, 16 luglio 1998 
p. Il Presidente: BETTINELLI 


Registrato alla Corte der conu il 15 settembre 1998 
Registro n 2 Presidenza, foglio n 394 
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Tabella A 
Quadro 1 


Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria 


DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


HI Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totaie 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Ausiliario tecnico 

Totale 


IX livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 
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Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


lil Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totaie 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livelio Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 2 


Istituto Sperimentale Agronomico di Bari 
DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Ausiliario tecnico 

Totale 


Totaie area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


II! Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 


Tabella A 
Quadro 2 
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Tabella A 
Quadro 2 


Istituto Sperimentale Agronomico di Bari 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 1 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 4 


Totale Fori 


III Livello Professionale 
Ricercatore 5 
Tecnologo 1 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 2 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 1 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 1 


VIII livello professionale 


Operatore tecnico L 
Totale frasi 
Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


ill Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totaie 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 2 
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Tabella A 
Quadro 2 


Istituto Sperimentale Agronomico di Bari 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


SEDE DI METAPONTO 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


IH Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
Area amministrativa 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 2 


SEDE DI MODENA 


Area Ricerca e Tecnica 


ll Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


{Il Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totaie 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 3 


Istituto Sperimentale di Agrumicoltura 
Acireale 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


ll Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


III Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


cd] 
== 
5 
== 
1 
V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 2 
Totale e 
VI livello professionale 
Coliaboratore tecnico Enti ricerca 3 
1 
=" 
==" 
cea 


Operatore tecnico 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


{ll Livello professionale 
Dirigente 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VIli Livelio Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totaie 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


_ 14 


Tabella A 
Quadro 3 
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Tabella A 
Quadro 3 


Istituto Sperimentale di Agrumicoltura - Acireale 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livelio Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


ce 
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VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 2 
Operatore tecnico 1 
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Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionaie 
Operatore tecnico 

Totale 

X livello professionale 
Ausiliario tecnico 

Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


Ill Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


V Livello Professionale 
Coliaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


Vill Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


Lil 


Tabella A 
Quadro 3 
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Tabella A 
Quadro 3 


Istituto Sperimentale di Agrumicoltura - Acireale 
DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Reggio Calabria 


Area Ricerca e Tecnica 


IIl livello professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 


i 
1 
1 
Totale Te | 
Totale area ricerca e tecnica CO 3 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale generaie 
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Tabella A 
Quadro 4 


Istituto Sperimentale per l'Assestamento 
Forestale e per l'Alpicoltura - VILLAZZANO (TN) 


DOTAZIONE ORGANICA 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


IHl Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Vili livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Coliaboratore di amministrazione 
Totale 


VII! Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 
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X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


da gr 


Tabella A 
Quadro 4 
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Tabella A 
Quadro 5 


Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di 


ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


lil Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livelio professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionafe 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Ausiliario tecnico 

Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


Ill Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 5 


Istituto Sperimentale di Cerealicoltura - ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


{ Livello Professionale 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


HI Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 3 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Ausiliario tecnico 

Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


HI Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 5 


Istituto Sperimentale di Cerealicoltura - ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Sant'Angelo Lodigiano 


Area Ricerca e Tecnica 


Îl Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totaie 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale” 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionaie 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 5 


Sede di Bergamo 


Area Ricerca e Tecnica 


1 Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


HI Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totaie 


HI Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionate 
Coliaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIII livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX livello professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 5 
Sede di Badia Polesine 
Area Ricerca e Tecnica 
Ill Livello Professionale 
Ricercatore 1 


Totale (____ 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 1 


Totale E" 
Totale area ricerca e tecnica Ao_ a 


Totale area ricerca e tecnica 
Totaie generale 


Sede di Fiorenzuola d'Arda 


Area Ricerca e Tecnica 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


III Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 


1 
2 
css 
1 
Totale si 
VIII livello professionaie 

1 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Tabella A 
Quadro 5 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 


== 
Totale area amministrativa Ci 
Maeee]|ÎN 
a: | 


Sede di Foggia 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 2 


Ili Livello Professionale 
Ricercatore 1 
Tecnologo 1 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 


VII livello professionale 
Operatore tecnico L 


Totale CC 


X livello professionale 


Ausiliario tecnico 1 
Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


VII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 


Tabella A 
Quadro 5 


Sede di Catania 


Area Ricerca e Tecnica 


I{ Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totaie 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 5 


Sede di Vercelli 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livelio professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 6 


Istituto Sperimentale per le colture foraggere - 


LODI 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Il Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 

Totale 

X livello professionale 
Ausiliario tecnico 

Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIli Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 6 


Istituto Sperimentale per le colture foraggere - 


LODI 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


III Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionaie 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 6 


Istituto Sperimentale per le colture foraggere - LODI 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Foggia 


Area Ricerca e Tecnica 


{{ Livelfo Professionale 
Primo ricercatore 
Totaie 


Iil Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Vili iivelio professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totate 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 6 


Sede di Cagliari 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VIII livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 7 


Istituto Sperimentale per le colture industriali - 


BOLOGNA 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totaie 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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lil Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 


‘Ausiliario di amministrazione 


Totale 
Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 7 
Area amministrativa 
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Tabella A 
Quadro 7 


Istituto Sperimentale per le colture industriali - 


BOLOGNA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


i Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ticerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livelio professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


III livello professionale 
Dirigente 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 7 


Istituto Sperimentale per le colture industriali - 
BOLOGNA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Rovigo 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 


i 
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bl 
X Livello Professionale 

1 
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Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 


Sede di Osimo 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 1 
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Il Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 


Tabella A 
Quadro 7 
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Sede di Battipaglia i 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
‘Primo ricercatore 
Totale 


HI Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionaie 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Quadro 7 
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Tabella A 
Quadro 8 


Istituto Sperimentale per l'Elaiotecnica - 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


PESCARA 
DOTAZIONE ORGANICA 
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Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Quadro 8 
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Tabella A 
Quadro 9 


Istituto Sperimentale per l'enologia di ASTI 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


1 Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VII! livello professionale 
Operatore tecnico 

Totale 

X livello professionale 
Ausiliario tecnico 

Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 9 


Istituto Sperimentale per l'enologia di ASTI 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Il Livelio Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VHI livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 


PERA Ly pre 
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Collaboratore di amministrazione 


Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totaie area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 


e pae 


Tabella A 
Quadro 9 
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Tabella A 
Quadro 9 


Istituto Sperimentale per l'enologia di ASTI 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Gaiole in Chianti 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


HI Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Area amministrativa 


Vili Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 


3 
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Tabella A 
Quadro 9 


Sede di Velletri 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente tecnologo 
Totale 


tl Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


III Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


VIi Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Sede di Barletta 


Area Ricerca e Tecnica 


ll Livello Professionale 
Primo ricercatore 


Totale 
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Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Quadro 9 
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Tabella A 
Quadro 10 


Istituto Sperimentale per la Floricoltura di 


SANREMO 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ili Livetlo Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


PAR, RIA 


Tabella A 
Quadro 10 
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Tabella A 
Quadro 10 


Istituto Sperimentale per la Floricoltura - 
SANREMO 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 1 


ll Livello Professionale 
Primo ricercatore 4 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 4 
Tecnologo 1 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 2 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 
Operatore tecnico ‘i 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 2 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico L 


X livello professionate 


Ausiliario tecnico 1 
Totale (I 
Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livelio Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Quadro 10 
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Tabella A 
Quadro 10 


Istituto Sperimentale per la Fioricoltura - 
SANREMO 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Pescia 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Coliaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 


EI] 

ce 

== 

i 
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Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


— sha 
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Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 


Tabella A 
Quadro 10 


Sede di Palermo 


Area Ricerca e Tecnica 


ll Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Il Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 11 


Istituto Sperimentale per la frutticoltura 


CIAMPINO-ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


tl Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII tivello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


saio 
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Totale area ricerca e tecnica 


Area Amministrativa 


II! Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


1X Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totaie area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Quadro 11 
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Tabella A 
Quadro 11 


Istituto Sperimentale per la frutticoltura 


CIAMPINO-ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionaie 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


Ill Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 
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V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Vili Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 11 
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Tabella A 
Quadro 11 


Istituto Sperimentale per la frutticoltura 
CIAMPINO-ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Pergine Valsugana (TN) 


Area Ricerca e Tecnica 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Il Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 11 


Sede di Forlì 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


IIl Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


DIL UIL 


Sede di Caserta 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livelio Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


| 
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Tabella A 
Quadro 11 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 2 


V Livelio professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 2 


VIII livello professionale 


Operatore tecnico 1 
Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 1 
Ausiliario di amministrazione 1 


Totale area amministrativa | IR | 


Totale area ricerca e tecnica eil 
Totale area amministrativa i ____2 
Totaie generale rss 8 
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Tabella A 
Quadro 12 


Istituto Sperimentale Lattiero Caseario di LODI 


DOTAZIONE ORGANICA 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


“IV Livello Professionale 
Coliaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VII! livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


Vii Livelio Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionaie 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Quadro 12 
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Tabella A 
Quadro 13 


Istituto Sperimentale Meccanizzazione Agricola 


- ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


HI Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIi livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 

Totale 

X livello professionale 
Ausiliario tecnico 

Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


SL 


[DILLO 


6-10-1998 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 233 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


Tabella A 
Quadro 13 
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Tabella A 


Quadro 13 


Istituto Sperimentale Meccanizzazione Agricola 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionaie 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


VI livelio professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


ROMA 
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Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Quadro 13 
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Tabella A 
Quadro 13 


Istituto Sperimentale Meccanizzazione Agricola 
ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE PERIFERICA 


Sede di Treviglio 


Area Ricerca e Tecnica 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 1 


Total essi 


Ii Livello Professionale 
Ricercatore 1 


Totale (il 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 


Totale area ricerca e tecnica (A_ 3 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 1 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 1 


Totale area amministrativa | N | 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 14 


Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle 
Piante - ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


1 Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


H Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo Tecnologo 

Totale 


III Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


1 
3 
6 
2 
8 
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V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 2 
Totale Cd 
VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 2 
i 
_-="%è 
4 
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Operatore tecnico 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Ausiliario tecnico 

Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 14 
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Tabella A 
Quadro 14 


Istituto Sperimentale Nutrizione delle Piante - 
ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


HI Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


1 
===" 
4 
"4 
i 
3 
V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 
Total I] 
VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 
1 
e 
3 
ce 


Operatore tecnico 
Totale 


VII liveilo professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Si 
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Tabella A 
Quadro 14 
Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 14 


Istituto Sperimentale Nutrizione delle Piante - 
ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Gorizia 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


III Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Area amministrativa 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 14 


Sede di Torino 


Area Ricerca e Tecnica 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ili Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 

VI livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura di 
Cosenza 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


It Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill iivello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 

Totale 

IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Legna. 


Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 15 
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Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


Tabella A 
Quadro 15 
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Serie generale - n. 233 


Tabella A 


Quadro 15 


Istituto Sperimentale olivicoltura - COSENZA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


III Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


6-10-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 
Tabella A 
Quadro 15 
Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


Vil Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totaie generale 
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Tabella A 
Quadro 15 


Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura - 
COSENZA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Palermo 


Area Ricerca e Tecnica 


11 Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 233 


Sede di Spoleto 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ili Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livelio professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIli livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 


Quadro 15 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 16 


Istituto Sperimentale di Orticoltura di 


PONTECAGNANO 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Sent generale - n. 233 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


Tabella A 
Quadro 16 
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Supplemento ordimario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 16 


Istituto Sperimentale di Orticoltura - 


PONTECAGNANO 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


{ll Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 

Totale 

IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Tabella A 
Quadro 16 
Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 16 


Istituto Sperimentale di Orticoltura - 
PONTECAGNANO 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Ascoli Piceno 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 

VIII livello professionale 
Operatore tecnico 

Totale 

X livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


===" 
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csi 
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= 

Totale area ricerca e tecnica Cd 
Area amministrativa 
IX Livello Professionale 

1 

1 


Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 16 


BR 


Sede di Montanaso Lombardo 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 17 


Istituto Sperimentale di Patologia Vegetale - 


ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


If Livello Professionale 
Ric&rcatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Coltaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livelto professionale 
Operatore tecnico 

Totale 

X livello professionaie 
Ausiliario tecnico 

Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 17 
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Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 18 


Istituto Sperimentale di Selvicoltura di AREZZO 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Il Livello Professionale 
Ricercatore 
Totaie 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 

Totale 

IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Tabella A 
Quadro 18 


Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livelio Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


i 
===" 
1 
= 
ee 
IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 2 
Ausiliario di amministrazione 2 
X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 1 
VEL] 


Totaie area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 2 
Totale area amministrativa 
Totale generale 3 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 18 


Istituto Sperimentale di Selvicoltura di AREZZO 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


II Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 
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VII Livello Professionale 


Collaboratore di amministrazione 


Operatore di amministrazione 
Totale 


VIll Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totaie 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 18 


Istituto Sperimentale di Selvicoltura di AREZZO 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Cosenza 


Area Ricerca e Tecnica 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale, 


VIli livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 18 


Sede di Firenze 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 1 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 1 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 


Totale 9 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 1 


Totale (== 
Totale area ricerca e tecnica C_4 


Totale area ricerca e tecnica [== 
Totale generale [A 


Sede di S. Pietro Avellana (IS) 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livelio Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


ILL 


Totale area ricerca e tecnica 
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Tabella A 
Quadro 18 


Totale area ricerca e tecnica WA@ao_ 34] 
tot quer =“ 
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Tabella A 
Quadro 19 


Istituto Sperimentale per lo studio e la difesa del 


suolo 


Firenze 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livelio Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


ili Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totate area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


Ili Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


V Livelio Professionale 
Coliaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

X Livello Professionale 


Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 19 


Istituto Sperimentale per lo studio e la difesa del 


suolo - Firenze 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


It Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totaie 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


III Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 19 
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Tabella A 
Quadro 19 


Istituto Sperimentale per lo studio e la difesa del 
suolo - Firenze 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Catanzaro 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


{il Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti nicerca 
Totaie 


VIII livelio professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 19 


Sede di Rieti 


Area Ricerca e Tecnica 


li Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


{ll Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
Area amministrativa 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 


cea 

= 

ca 

i 

1 

Totale 
X Livello Professionale 

1 

BEE; 

c«x. 


Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Senie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 20 


istituto Sperimentale per il tabacco -SCAFATI 


(SA) 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


i Livelio Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


IV Liveilo Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generaie 
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Tabella A 
Quadro 20 
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Tabella A 
Quadro 20 


Istituto Sperimentale per il tabacco -SCAFATI 


(SA) 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

X Livello Professionale 


Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 20 
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6-10-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 20 


Istituto Sperimentale per il tabacco -SCAFATI 
(SA) 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Bovolone (VR) 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


II Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


cea 
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Totale area ricerca e tecnica CC 
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Sede di Lecce 


Area Ricerca e Tecnica 


ll Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


VII! Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 


Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
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Tabella A 


Quadro 20 


6-10-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 20 


Totale generale 
Sede di Roma 


Area Ricerca e Tecnica 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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6-10-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 21 


Istituto Sperimentale Valorizzazione 
Tecnologica Prodotti Agricoli - MILANO 


DOTAZIONE ORGANICA 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 1 


Totale persi 


Ii Livello Professionale 
Primo ricercatore 4 
Primo tecnologo 1 


Ill Livello Professionale 


Ricercatore 5 

Tecnologo 1 

Totale Cra 
IV Livello Professionale 

Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 


Totale e" 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 3 


Totale 3 


VI livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 
Operatore tecnico 1 
Totale CA 
VII livello professionale 

Operatore tecnico 1 


Totale ci 


VIli livello professionale 
Operatore tecnico 1 


Totale I 


IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 1 
Totale i 
Totale area ricerca e tecnica 
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Tabella A 
Quadro 21 
Area amministrativa 


V Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale . 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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6-10-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 22 


Istituto Sperimentale per ia viticoltura - 
CONEGLIANO VENETO 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


1 Livelio Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Ausiliario tecnico 

Totale 


ILL 


Totale area ricerca e tecnica 
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Tabella A 
Quadro 22 
Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totaie 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Liveilo Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


{X Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


— 115 — 


e 
ce" 
i 
—i 
E 
3 
E 
[EA 
SE 
i 49 


6-10-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 22 


Istituto Sperimentale per la viticoltura - 
CONEGLIANO VENETO 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


| Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


ea 

== 

4 

Cd 

V Livello professionale 

Collaboratore tecnico Enti ricerca 2 

Totale Errani 

VI livello professionale 

Collaboratore tecnico Enti ricerca 5 

Operatore tecnico 1 

Totale Cd 

VII livello professionale 

Operatore tecnico 1 

Totale 

VIII livello professionale 

Operatore tecnico 1 
1 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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6-10-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 
Tabella A 
Quadro 22 
Area amministrativa 


IV Livello Professionale 
Funzionario di amministrazione 
Totale 


V Livelio Professionale 
Coliaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausifiario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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6-10-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 22 


istituto Sperimentale per la viticoltura - 
CONEGLIANO VENETO 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Arezzo 
Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


II Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totaie generale 


I] 
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Sede di Asti 


Area Ricerca e Tecnica 


ll Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


HI Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 
Coltaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VINI livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totaie 

Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 


Quadro 22 


6-10-1998 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 233 


Area Ricerca e Tecnica 


Hl Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Totale 

IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 

V Livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Totale area ricerca e tecnica 


Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 22 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 23 


Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria 


Firenze 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 233 


Area amministrativa 


Ill Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Coliaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

X Livello Professionale 


Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 23 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Tabella A 
Quadro 23 


Istituto Sperimentale di Zoologia Agraria - 


Firenze 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


i Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


IX livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Area amministrativa 


Il Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Liveilo Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


= 24 


Tabella A 
Quadro 23 
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6-10-1998 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n 233 


Tabella A 
Quadro 23 


Istituto Sperimentale di Zoologia Agraria - 
Firenze 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Padova 


Area Ricerca e Tecnica 


il Livello Professionale 
Primo ricercatore 1 


lil Livello Professionale 
Ricercatore 1 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 1 


VIII livelio professionale 
Operatore tecnico 1 


Tal Cassero; 
Totale area ricerca e tecnica I 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 1 


Totale area amministrativa Cd 


Totale area ricerca e tecnica [4 
Totale area amministrativa {1 
Totale generale VISSE 
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Sede di Roma 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


Ill Livello Professionale 
Tecnologo 
Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VIII livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
Area amministrativa 
IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 


Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 23 


6-10-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 
Tabella A 
Quadro 24 


Istituto Sperimentale per la Zootecnia - ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA PROSPETTO RIASSUNTIVO 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livelio Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


lil Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Liveiio Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Operatore tecnico 

Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Ausiliario tecnico 

Totale 


X livello professionale 


Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n 233 


Area amministrativa 


Il Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 24 
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6-10-1998 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA ULFICIALE Serie generale - n 233 


Tabelia A 
Quadro 24 


Istituto Sperimentale per la Zootecnia - ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDE CENTRALE 


Area Ricerca e Tecnica 


I Livello Professionale 
Dirigente di ricerca 
Dirigente tecnologo 
Totale 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 

Primo tecnologo 

Totale 


HI Livello Professionale 
Ricercatore 

Tecnologo 

Totale 


IV Livello Professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VI livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico 
Ausiliario tecnico 

Totale 


X livello professionale 
Ausiliario tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 233 


Area amministrativa 


Ill Livello Professionale 
Dirigente 
Totale 


V Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VI Livello Professionale 
Collaboratore di amministrazione 
Totale 


VII Livello Professionale 
Collaboratore .di amministrazione 
Operatore di amministrazione 
Totale 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionaie 
Operatore di amministrazione 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 24 
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6-10-1998 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n 233 


Tabella A 
Quadro 24 


Istituto Sperimentale per la Zootecnia - ROMA 


DOTAZIONE ORGANICA SEDI PERIFERICHE 


Sede di Cremona 


Area Ricerca e Tecnica 


ll Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Area amministrativa 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


IX Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 


Totale area ricerca e tecnica 
Totale area amministrativa 
Totale generale 
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Tabella A 
Quadro 24 


Sede di Foggia 


Area Ricerca e Tecnica 


II Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


VI livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 


Operatore tecnico 
Totale 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 

Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


=== 
ci 
Totale area ricerca e tecnica C___4 
e 
== 
ce 
I ‘4 
I 2 
I 6 


Sede di Modena 


Area Ricerca e Tecnica 


{l Livello Professionale 
Primo ricercatore 
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Totale 

{li Livello Professionale 
Ricercatore 

Totale 


V Livello professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 


Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


Tabella A 
Quadro 24 


cea 
= 
==" 
ca 
3 
I 
a 
3 
I 4 
RE 
fo = 


i Sede di Potenza 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


Ill Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


IV Livello Professionale 


Collaboratore tecnico Enti ricerca 


Totale 
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V Livello professionale 
Collaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 


Totale area ricerca e tecnica 


Area amministrativa 


IX Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 
Totale 


X Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 
Totale 


Totale area amministrativa 
Totale area ricerca e tecnica 


Totale area amministrativa 
Totale generale 


Tabella A 
Quadro 24 


Sede di Torino 


Area Ricerca e Tecnica 


Il Livello Professionale 
Primo ricercatore 
Totale 


lil Livello Professionale 
Ricercatore 
Totale 


V Livello professionale 
Coliaboratore tecnico Enti ricerca 
Totale 


VII livello professionale 
Operatore tecnico 
Totale 
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TTI TOTTIOZOE 


Tabella A 
Quadro 24 


Totale area ricerca e tecnica Cd 


Area amministrativa 


VIII Livello Professionale 
Operatore di amministrazione 1 


IX Livello Professionale 
Ausiliario di amministrazione 1 


Totale area amministrativa |a 


Totale area ricerca e tecnica ia 4 
Totale area amministrativa Ae) 
Totale generale RE) 


Sede di Rovigo 


Area Ricerca e Tecnica 


VIII livello professionale 
Operatore tecnico L 


Totale area ricerca e tecnica Ci 


Totale area ricerca e tecnica CC 
Totale generale Egli 
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MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998 
1 semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serte spe- 
inclusi 1 supplementi ordinari ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 
- annuale A 484.000 regionali 
- semestrale a 275.000 - annuale 101.000 


- semestral . a 
Tipo A1 - Abbonamento a: fascicoli della serie SEMESTTA O 65.000 
generale, inclusi 1 supplementi ordinari Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 


contenenti | provvedimenti legislativi destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
- annuale L 396.000 altre pubbliche amministrazioni 
- semestrale 3 220.000 - annuale È 254.000 


l - semestrale 138.000 
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con- 
tenenti | provvedimenti non legislativi Completo Abbonamento ai fascicoli delia 


- annuale v 110.000 serie generale, inclusi | supplementi ordinari 

- semestrale . 66.000 contenenti 1 provvedimenti legislativi e non 

legislativi ed a: fascicoli delle quattro serie 

Tipo B - Abbonamento al fascicoli della serie speciale speciali (ex tipo F) 

destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte - annuale . 1.045.000 
costituzionale - semestrale 565.000 

- annuale . 102.000 Tipo F1 - Abbonamento ai fascicolr della serie 

- semestrale " 66.500 generale inclusi 1 supplementi ordinari 

contenenti | provvedimenti legislativi e ai 

Abbonamento ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 

destinata agli atti delle Comunità europee (escluso il tipo A2) 


- annuale L. 260.000 - annuale 935.000 
L. 


- semestrale 143.000 - semestrale 495.000 


integrando con la somma di L. 150.000 :! versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si 
riceverà anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998 

Prezzo di vendita di un fascicolo della serse generale + 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serre speciali 1, Il e II, ogni 16 pagine o frazione È 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami» & 2.800 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . 1.500 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 5 1.500 
Supplementi straordinari per Ja vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione p 1.500 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento annuale . 154.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione si 1.500 


Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale . 100.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo È 8.000 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 


Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) 1.300.000 
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale È 1.500 
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) E 4.000 


NB — Per l'estero | suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


PARTE SECONDA - INSERZIONI 
Abbonamento annuale 
Abbonamento semestrale 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione 


| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, L'invio 
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati 
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti «ih (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ® (06) 85082150/85082276 - inserzioni i» (06) 85082146/85082189 


*z4 11250233098 % L. 13.500 


